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AFKONDIGINGSBLAD 

VAN 

ARUBA 


LÁNDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 februari 1993 
ter uitvoering van artikel 6, onderdeel d, van de Landsverordenlng 
brandweer (AB 1991 no. 64) (Landsbesluit geneeskundlge keuring brand- 
weerambtenaren). 


Uitgegeven, 5 maart 1993 


De minister van Justitie, 
H.R. Croes 
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IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hebbende, 

dat het noodzakelijk is regels te stelien met betrekking tot de keuring vcm 
en de controle op de liohamelijke en geestelijke geschiktheid van brand- 
weerambtenaren; 

Gelet op: 

artikel 6, onderdeel d, van de Landsverordening brandweer (AB 1991 no. 
64); 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

Artikel 1 

In dit landsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt ver- 
staan onder: 

de Minister : de minister van Justitie; 

brandweerambtenciar : hij die in een brandweerrang is aangesteld; 
de Commandant : de ambtenaar, belast met de leiding van de Dienst 

Brandweer. 

Artikel 2 

Aan een geneeskundige keuring worden onderworpen: 

a. de brandweerambtenaren; 

b. de personen die overigens voldoen aan de vereisten voor aansteUing in 
een brandweerrang. 


Artikel 3 

1. De brandweerambtenaar wordt periodiek gecontroleerd met be- 
trekking tot zijn lichameUjke en geestelljke gesteldheid. 

2. De controle vem de brandweerambtenaar met een leeftijd: 

a. tot 30 jaar geschiedt eenmaal per 3 jaar; 

b. van 30 tot 40 jaar geschiedt eenmaal per 2 jaar; 

c. vEuiaf 40 jaar geschiedt eenmaal per jaar. 
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Artikel 4 

Buiten de gevallen, bedoeíd in artikel 3, is de brandweerambtenaar 
verplicht zich aan een onderzoek door een of meer door of namens de Mi- 
nister aan te wijzen geneeskundigen te onderwerpen, telkens wanneer 
zulks in het belang van een goede uitoefening van de brandweertaken no- 
dig wordt geacht door de Commandant. 

Artikel 5 

1. De geneeskundige keuring van brandweerambtenaren en van 
personen, aan te stcllen in een brandweerrang, geschiedt door de Be- 
drijfsgeneeskundige Dienst. 

2. De met de keuring belaste arts moet bij zijn onderzoek een stren- 
ge maatstaf aanleggen, doch rekening houden met eventuele door de 
keurling overgelegde attesten van zijn huisarts of specialist en met gege- 
vens uit vroegere dienstbetrekkingen. Zo hij dit nodig oordeelt, kan bij 
het oordeel van een psycholoog of psychiater vragen, of het advies van 
een of meer specialisten inwinnen. 

3. Indien bij een keurling verscheidene afwij'kingen worden gevon- 
den, die ieder afzonderlijk geen voldoende reden tot afkeuring vormen, 
zal deze toch moeten worden afgekeurd, indien uit de aard en de groepe- 
ring van deze eifwijkingen blijkt, dat betrokkene daardoor een verminder- 
de lichamelijke of geestelijke weerstand of een verhoogde vatbaarheid 
voor bepaalde ziekten heeft. 

4. Wordt bij de keuring een ziekte- of zwaktetoestand gevonden, 
terwijl vrijwel zeker is, dat de keurling in korte tijd zal herstellen en 
daarna geschikt zal zijn voor de brandweerdienst, dan kan de betrokkene 
na verloop van een door de keurende arts te bepalen perlode opnleuw 
worden gekeurd. 


Artikel 6 

1. Bij geneeskundige keuringen luidt het oordeel van de met de 
keuring belast arts hetzij "geschikt", hetzij "ongeschikt". 

2. In afwijking van het eerste lid kan het oordeel van de keurende 
arts voorwaardelijk geschikt luiden, indien de enige grond voor onge- 
schiktheid een niet-gesaneerd gebit is. 

3. Een voorwetardelijk geschikt verklaarde keurling ondergaat uiter- 
Ujk zes maanden na dato van de voorwaardelij’k geschiktverklaring een 
nieuwe keuring, waarna het oordeel van de met die keuring belaste arts 
hetzij "geschikt" hetzij "ongeschikt" luidt. 

Artíkel 7 

Bij regeling van de Minister kunnen nadere richtlijnen gesteld wor- 
den ten aanzien van geneeskundige keuringen. 
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Artikel S 

1. De beslissing op een geneeskundige keuring wordt de keurling 
onverwijld schriftelijk medegedeeld door het Hoofd van de Bedrijfsgenees- 
kundíge Dienst. 

2. Tegen een ongeschiktverklaring kan de keurling binnen 30 dagen 
na de datum van verzending van de keuringsuitslag in beroep komen bij 
de Minister. 

3. De Minister doet de keurling binnen 30 dagen oproepen voor een 
herkeuring bij een geneeskundige commissie, bestatinde uit één arts aan- 
gewezen door de Minister, één arts aangewezen door de keurling en één 
arts aangewezen door de beide andere artsen. 

4. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Artikel 6, 
eerste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

5. De commissie geeft de keurling binnen 14 dagen na datum van het 
onderzoek schriftelijk bericht van haar beslissing. 

Artikel 9 

1. Dit landsbesiuit treedt in werking met ingang van de dag na die 
van zijn plaatsing in het Afkondigdngsblad van Aruba. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbeslitit geneeskundige keu- 
ring brandweerambtenaren. 


Gegeven te Oranjestad, 18 februari 1993 
O. Koolman 


De minister van Justitie, 
H.S. Croes 


0 



